Rudolf Cepurski 


nauczyciel szkoły XXXI im. Dr. Henryka Jordana w Krakowie 


zmarł po krótkich a ciężkich cierpieniach, dnia 2-go czerwca 1933 r., 
przeżywszy lat 44. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku po nabo- 
zenstwie odbędzie sig we wtorek dnia 6 b. m. e godz. 10 rano, na które zaprasza Kolegów, Krewnych 
i Znajomych 


Grono Nauczycielskie Szkoły XXXI 


im. Dr. Henryka Jordana w Krakowie. 


NABOZENSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w poniedziałek dnia 12 b. m, o godzinie S-mej rano w kościele PP. Norbertanek 
na Półwsiu Zwierzynieckiem. 


Zakład pogrzebowy „CONCORDIA“ Orukarnia Związkowa w Krakowie, Mikołajska 13 
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